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Drucksache 8/2170 


06.10. 78 


Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 
(1. Ausschuß) — Immunitätsangelegenheiten — 


Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des Deutschen Bundestages 


A. Problem 

Genehmigung zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens 
gegen den Abgeordneten und Bundesminister Dr. Herbert 
Ehrenberg gemäß Schreiben des Bundesministers der Justiz 
vom 13. September 1978 — Az. 1044/1 E-ll/78 — (8/14) 


B. Lösung 

Entscheidung gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages in 
der 1. Sitzung vom 14. Dezember 1976 


C. Alternativen 

keine 
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Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 


Beschlußempfehlung 


Die Genehmigung zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Ab- 
geordneten und Bundesminister Dr. Herbert Ehrenberg wird nicht erteilt. 


Bonn, den 4. Oktober 1978 


Der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 

Schulte (Unna) Dr. Miltner 

Vorsitzender Berichterstatter 
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